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Dreizehntes Gapitel.
keiten P1: P2, inre Spannungen im Gemisch Jpl5 j£>2, die Gesammt-spannung des Gemiscnes jp, so werden wir, da nach dem Dalton'schen Gesetz die Partialspannungen proportional sind den Concentrationen, ansetzen
1)                            j?! = a? PI,   #a = (1 — x) Pa,
wo # die Gewichtsprocente einer der Fltissigkeiten im fliissigen Ge-misch bedeuten. Andererseits haben wir, falls x' die Gewichtsprocente des gleichen Bestandtheils im Dampfgemisch ergiebt, ebenfalls nach dem Dalton'schen Gesetze,
2)                             4>! = x'p,   J02 = (1 — &')#. somit
3)
Die links stehende Grosse giebt aber das Yerhaltniss der Concentrationen im Dampfgemisch und itn Fliissigkeitsgemisch. Dieses Verhaltniss C soil einerseits gleich dem Yerhaltniss der Dampfspannungen der Be-standtheile allein sein, andererseits fur alle Concentrationen gleichen Betrag haben. Folgende Zusammenstellung zeigt, wiefern beides zu-trifft, #, x1 sind bezogen auf das Aethylenchlorid, bezw. Propylenbromid.
Benzol -Aethylenchlorid * = 50,0°			Aethylenbromid - Propylenbromid t = 85,05°		
x	X?	G	x                      ,r'		C
0	__	__	0	_.	__
7,16	_	__	2,02	1,85	0,914
7,07	—	—	7,18	6,06	834
15,00	11,52	0,738	14,75	12,09	795
15,00	12,72	826	22,21	18,22	780
29,27	26,38	866	29,16	23,50	746
29,27	27,06	896	30,48	23,96	719
29,79	27,22	881	40,62	34,25	761
41,56	38,72	888	41,80	34,51	733
41,65	38,90	892	52,63	45,28	745
52,15	49,00	882	62,03	55,35	759
52,34	49,42	889	72,03	65,80	749
65,66	62,66	878	80,05	74,94	745
65,66	62,61	876	85,96	82,45	707
75,42	72,96	879	91,48	89,50	794
75,42	73,07	884	93,46	92,81	870
92,06	91,00	872	96,41	90,41	1,000
91,89	90,72	0,863	98,24	99,39	2,918
100,0	100,0		100,0	100,0	—
